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Kat.-Nr. 528 


aus Vanadium-Extra-Stahl, verchromt, 6- bzw. 12-kant 


Ringmaul. 


528 M-1 
528 M-2 


528 M-3 
528 M-4 
528 M-5 


528 Z-] 
528 Z-2 


598 2-3 
528 Z-4 


Satz (5 Stück) in Plastik-Tasche Best. Nr. 528 MS 
Satz (4 Stück) in Plastik-Tasche Best. Nr. 528 ZS 


Ba an Maulweite 


in mm 
6-kant 
4x4,5 
9x9 
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10x11 
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Länge 
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in Zoll 


3 
3'/s 


3/s 
3? /a 


Kopfdurchm. 
in mm 


Beiderseitig verkröpft, zwei verschiedene 
Maulweiten, dünnwandige, widerstandsfähige Mäuler. 
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in Zoll 


rs 
ya 
95x 10,5 een 6,50 
ug 
a 


19/64 X 2/64 


a 

"fax 22 | Wi 6,- 
Tr 
ea 


le x 27 Joa 6,50 
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WILHELM DREUSICKE & CO.KG., 1 BERLIN 30, LUTZOWSTRASSE 3 


ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IN DÜSSELDORF UND HANNOVER 


4 Düsseldorf, Hildebrandtstraße 11 


3005 Hemmingen-Westerfeld 1, Fritz-Kuckuck-Straße 10 


